WLADYSLAW WOJCICKI 


urzednik Magistratu m. Krakowa, 


przeżywszy lat 35, po krótkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 4 stycznia 1903 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we wtorek dnia 6 b. m. o godzinie 
3 popołudniu z „Collegium medicum“ na Grzegórzkach, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 7 stycznia b. r. o godzinie Y rano w kościele OO. Franciszkanów. 


€Creionkami drukarni Zwiazkowej w Krakowie 


